Xi2SC403 


X 2 2SC402 


X 3 2SC402 


X 4 2SC401 


X 56 2SB136 



*■ Da regolare 

A I condensatorl che recano questo contrasaagno aono 

incorporati net relativo traaformatore di Media Frequenza. Fig. 1 - Schema elettrico del ricevltore 

N.B. • I valorl indicati di corrente e dl tenaione si Intendono in assenza di segnaie. Sony per OM Mod. TR-1819 




















